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  جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

  6863- هل أعيد الوضوء إذا جف العضو بسبب انقطاع الماء؟ - الشيخ صالح الفوزان

  صالح الفوزان


  
  يقول اذا كنت تتوظأ وانقطع الماء ثم عاد مرة ثانية وقد جفت اعظائي. فهل ابني على ما تقدم ام اعيد الوضوء؟ لا هذا لا يمنع ما دمت على نيك ما دمت على نية الوضوء ما قطعت النية ولم تتابع الوضوء لسبب انقطاع الماء ثم عودة لا مانع
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  تكمل اما اذا قطعت النية فلابد من ابتداء الوضوء من جديد. نعم
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